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einer voin Strom durchflossencn Spirale schwingt. Diese Stromc \viirden wahracheinlicli proportional der Schwingungsweitc wirken; indess ftthlte sich Wild veraulasst, andere Gliedor dieser Art in seine Reductionsformeln. einztiftihren.
Eine unerfrenliche Seite in Wild's Untersuchungen ist die Nothwen-cligkeit einer Correction, welche T^ betragt, und durch den Eisengehait des Multiplicatordrahtes nothig wird. Dieser Eiufiuss wird behandelt, wio wenn seine einzige Wirlaing nuv eine Kraft ware, welche den Magnet stets zu der Symmetricobene des Multiplicators znriickflihrt. Auch dieser Punkt sclieint mir genauerer Ervviigungen zu bediirfen.
Die Wichtigkeib, womoglich die Grimdc der Abweichnngen in den Resultaten der verschiedenen Forscher auf diesem Gebiete aufzufinden, moge die ausgesprochenen Zweifel entschuldigen. Ich hoffc, dass dadurch niclit die Meinung erweckt werde, als weun ich meine eigene Untersuchung fiir unfehlbar hielte.ung einer grosseu Eisenrnassc in den Multiplicator sehr sorgfiiltigc Erwagungen zu verdienen. Selbst weim man annimmt, dass der grb'ssere Theil der Wirkung durch die Aenderungen. gewisser Grb'ssen, wie der Incluctionscoefficienten, compensirt werden kann, so kann cloch eiri kleines Residuum zurlickbleiben infolge der Abwcichung der Magnefcisinmg des Eisens von den einfachen Gesetzen. Ich will uicht behaupten, dass dies in der That der Fall ist, indess miisscn diejenigen, welche die Dampfungs-methode beriutzen, das Gegentheil beweisen.
